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Ret करणेबाबत. ae: 


महा राष्ट्र शासन 
गुह विभाग. । 


शासन निर्णय कमांक शमञा'यशस-४०९१/१४[ १७८] पीजा रश्स-२, 
मंत्रालय, . मुंबई-४०० ०३२, 'दिनांक:-२ 9 जानेवारी, १९२३. 


पाचा :- कारागृह महानिरीक्षक, महा राष्ट्र राज्य, ge यांचे पत्र ठ, एफ्सीटी” 
योजनांतर्गत योजना”२१-९२/कक्ष-$, दिनांक २.१ १, १९९४, 

Pra :- येरवडा. मध्यवर्ती कारागह, पुणे येथील औदयोगिक िमागाचे भधनिकीकरण 

करण्याताठे अँटो'मॅटक पिर्न वायडींग व अटोमॅटीक ara‘tr मशीन, & १७, ००, ०००/- 

Cee सतरा लाख फक्त] aA करण्यात खाली ye केलेल्या अटीवर या शासन 


* . निर्णयाद्वारे प्रश्ञातकीय मान्यता' देण्यात येत आहे. ।- 


१] ररेदीताठी होणारा' चर्च वेगौवेळी लावण्यात पेणा-या कपातीनंतर होणा-या 
निधीतून भागविण्यात यावा. । न ten 00 
२) mary यंत्राची खरेदी Poten पध्दतीने "निविदा मागठून करण्यात यावी. 


२. सदरहू ढरेदीत होणारा. wd शीर्ष *२०५६-तुतग १०१-तुहेंग-१०१ डेव्हलपर 
ऑफ fies इंडत्ट्रीज-२२ मशीनरी अंड इक्चीपर्गेट « या शिक्षादीली टाकण्यात यावा, 
3 हा आदेश नियोजन foam, उद्योग उर्जा व कामगा'र विभाग व पित्त. 
Paar योच्या अनुकुमे क्रमांक २९१/योजना-१६,' दिनाक ४७. १०. १९९२, कमांक 
३०६३४८उ्योग-६, feats १०. १२. १९९२. व FATS सीञा र-१८१/९२/ठ्यय-८, 

Taate १०. १२. १९९२ च्या अनौपचारीक तंदर्भान्वये निर्गामित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुत्तार व नांवाने. 
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कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक [मुख्यालय], महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
अधिक्षक, येरवडा मध्यवर्त्ग कारागृह, पुणे, 

महालेखापाल-१ (लेखा. त अमुब्रोयत1 1, . मुंबई 

महांलेखापाल-६ (har - परिक्षा), मुंबई, 
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